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ステレオヘッドホン 取扱説明書 


—ドプラグの着说について 


コード両端のステレオミニプラグを、製品本体 L 側のジャックと、接続機器側のステレオミニジャックにそれぞれ差し込んでください。 
※コード両端のプラグ形状は同じです。 



L 側ジャック 


接続機器へ 



BASS LEVEL CONTROL のほい方 


製品本体 L 側にある巳 ASS LEVEL ノブを、 MAX か! 5 MIN の範囲で回転操作して、お好みの音質に調節してください。 
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安全上のごを意 


まをに正しくお使いいただくために、必ずお守りください。 

♦ ご使用の前に、この r 安全上のごま意」と r 使巧上のご注意」をよくお読 
みのラえ、正しくお使いください。 

♦ お読みになったあとは、いつでも見5れる巧におず保巧してくださし、。 

この「安全上のご注意」、「使用上のごを意」および製品への表示は、 
製品をま全に正しくお使いいただき、あなたやイ也の人々への危害や財 
産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。 
その表示と意味は次のよラになっています。 


A この表示の欄は「人が死 t または重傷を負ラち険 

び切迫して生じることが想定される内容」を示し 
ています。 

A ちたとヒ この表示の欄は r 人が死こまたは重傷を負ラ巧能 
胃 a 性び想定される内容」を示しています。 


A この表示の欄は r 人が'軽傷を負ラ可能性が想定さ 

/|\)王胃れる内容、および物的損害のみの発生が想定され 
る內容」を示しています。 


給記号の例 



〇記号は禁止（やってはいけないこと）を示しています。 
図の中や近 < に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止) 
び描かれています。 


^ •記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。 
fit - 図の中に具体的な指示内容（左図の攝合は電源プラグをコ 
ンセントか5抜く）が描かれています。 



0 

0 

0 


自転車、オートバイ、または自動車などの運お中には絶対に使 
用しない 

♦運転中に使用すると、交通事故の原因になります。 

踏切や駅のホーム、車道、工事現場など、危険な場所では使用 
しない 

参周囲の音が聞こえず、不慮の事故の原因となります。 

耳を刺激ずるような大音量での長期間の使用はしない 

♦ 聴力び大をく損なわれる原因になります。 


A ミち意 


〇 電源を入れる前には音量を最小にずる 

♦突然大をな音が出て聴力障害などの原因となることびあり 
まず。 


〇 

0 


肌に直接触れる部分に異常を感じた5使用を中止ずる 

♦そのまま使用するとかぶれや炎症などの原因になることび 
あります。医前にご相 i 炎ください。 

異常に温度が高くなるところに置かない 

♦ 外装ケースや内部部品が莫化するほか、火災の原因となる 
ことがあります。 

♦ 窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所、ス 
I -ーブのおくでは特にご注意ください。 


ほ用上のごま意 


参バッグなどに入れるとさは、接続機器か5プラグを振いて収納して 
ください。 

♦ へッドホンプラグを抜を差しするときは、コードを引っ張らずに必 
ずプラグを持って抜き差ししてください。 

♦ コードを強く引っ張りすぎると断線する恐れげありますのでお気を 
つけください。 

• 強い力を与えたり、強い衝撃を与えると機器のが観-性能を損ねた 
り、故障や破損の原因となります。 

♦巧れは、乾いた柔5かい巧で拭を取ってください。その臟にスピー 
カーユニット部に息を吹さかけたりしないでください。 


• プラグ部分を汚れたままにしておくと音質び悪くなったり、音びと 
ぎれたりすることびありまず。時々柔5かいをでか百拭きし、清潔 
に保ってください。 

♦ 本製崩はステレオ再生専用になっておりますので、モノラルラジオ 
等のモノラルイヤホンジャックに接続した場合、へッドホンのちか 
ら音が出ません。 

♦ イヤーパッドは消韩品ですので、長期の使用-保存により劣化しま 
ず。劣化した場合は、お買い上げ店にご相談ください。 


巧証とア フターサー ビス 


保証書（別添）について 

保証書は、必ず「販売店名-購入曰」などの記入を確かめて販売店か 
5受け取っていただき、内容をよくお読みのラえ、大切に保管してく 
ださい。 


保証期間はご購入曰か51年間です。 


捕修用性能部品の最低保有期間 

この製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造巧ち切り後日年です。 
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品でず。 

連絡していただきたい内容 

• ご住所 ♦ 型番： SE - M 」7 已] 

• お名前 ♦ お買い上げ曰 

• お電話番号 ♦ 故障の状況（でさるだけ詳し <) 

• 製品名：ステレオへッドホン 

■ 保証期間中は： 

修理に隙しては、保証書をご提示<ださい。保証書に記載されている 
当社の保謡規定に基づさ修理いたします。 

■ 保証期間が過ぎているときは： 

修理すれば使用でさる製品については、ご希望により有料で修理いた 
します。 


ご相談窓口のご案内 

※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますよラお願いいたします 


パイオこア商品の修理-お取0扱い（取り付け■組み合わせなど）に 
ついては、お買い求めの販売店様へお問い昔わせください。 

商品についてのご相談窓 □ 

♦ 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓□およびカタ □ 
グのご請求について 


カスタマーヴポートセンター（全国共通フリーコール） 

受付時間 

ち曙〜金曜 9:30 〜 18:00 ±曜 日; 30 〜 1 2:00. 13;00 〜] 7:00 

(日曜-祝日■弊社休業日は瞭〇 
■家庭用オーディオ/ビジュアル商鹿 

I 旱 I 0120-944-222 一般電言舌曰 4 斗一已 72 — 8] 〇吕 

■ファックス日 44-572-8] 日 3 

■インターネットホームぺージ http://pioneer.jp/support/ 

※商品についてよくあるお問い合わせ- ー ルマガジン登歸のご案内-お客 
様登録など 


<各窓□へのお問い含わせの時のご注意> 

「012日」で始まる爲フ U - コールおよび©フリーコールは、 
携帯電話 ’ PHS •—部の I P 電話などか5は、ご使用になれません。 
また、 【一般 電話】は、携帯電話 - PHS ’ I P 電話などからご利 
用可能ですが、通話料びかかります。正確なご相談対応のために 
おり返しお電話をさせていただくことがございますので発信者蚕 
号の通知にご協力いたださまずよラお願いいたしまず。 


平成23年]2月現在 

記載内容は、予告な<変要させていただ<ことがあ D ますので予めご了承< 
ださい。 
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